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Question : 
Il interroge sur le nombre de portes du paradis ? 


Réponse : 


Les hadiths authentiques du Messager d'Allah (al, 4e dl (LS) mentionnent que les portes du paradis sont au nombre de huit 
et les portes de l'enfer au nombre de sept comme cela est mentionné dans le Coran : 


sus 858 agia ii OR Cal da té 
« Il a sept portes et chaque porte en à sa part déterminée » fal-hir, 14] 
L'enfer a donc sept portes et le paradis huit. . 


[Fin de la réponse de Cheikh Abdul’ Aziz Ibn Baz, qu’Allah lui fasse miséricorde] 
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